Teotil Janiszowski 


c. k. Starosta powiatu Chrzanowskiego, 


Kawaler Maltański, 


przeżywszy lat 49, po dlugićj i dolegliwćj chorobie w dniu 20 Sierpnia 1878 r. 
o godzinie 8 rano zasnał w Panu. 


Pogrzeb odbędzie się we Czwartek dnia 22 b. m. o godzinie 9 rano w Chrzanowie, na który 
Przyjaciół, Kolegów i Znajomych zmarłego zaprasza się. 


N drukarni „CZASU* w Krakowie. 


